Tweede Kamer der Staten-Generaal 



Vergaderjaar 2014-2015 


33 612 Structuurvisie Windenergie op land 
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Voorgesteld 3 september 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de doorlooptijd tussen de SDE+-beschikking en de 
realisatie bij technieken zoals wind op land in de praktijk enkele jaren 
bedraagt; 

overwegende dat de planning in de SDE+ van de jaarlijks te beschikken 
ruimte niet automatisch in lijn is met het tijdig realiseren van de verschil¬ 
lende technieken in 2020; 

constaterende dat de Algemene Rekenkamer concludeert dat de planning 
in de SDE+ door vrijval en doorlooptijden niet in lijn is met het halen van 
14% duurzame energie in 2020; 

verzoekt de regering, ECN te laten onderzoeken hoe SDE+-geld over de 
jaren tot 2020 verdeeld moet worden om in 2020 tot 14% duurzame 
energie en de 6.000 megawatt wind op land te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Tongeren 
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